جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
a‏ رمز المدرسة : 3009 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
0 نتائج الامتحانات العامة للدراسه المد 1 1 
المديرية : الرصافة الاولى نج راسة المتوسطهة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية سما نينوى الأهلية المختلطة غازي عنتاب تركيا 


]93009001 | عبد اله ابراھيم احمد عتوض 2 | 38 | 5618 | 32 | 22 

_ 060202 إعبر محمد صالج احبدالزبيدي 2 | 64 | 897 | 7 | 74 | ن | 307 00 
06033 أامصدرضاعيدللهكرزه ‏ | 5 | 5 | 6 | dM‏ | سمل ofl‏ 
4 | 021913009004 _| محمد مامون عبدالعزيزالتهم 2 | 58 | 73 | 95 | 5 | ن | 298 000 
_ 5 | 3021913009005 _| محمدهمام علي محمد 0 | 73 | 67 | 69 | 5 | ن | 
6 30001 | اديان محمود جود المنقلي | 242 | 25 | %7 | e7‏ 
7 | 2923009002_| اسماء اسحاق اسماعيل الكيصوم ____| 50 | 71 | 7 | 50 | ن | 285 | 
_ 8_| 3021923009003 _| حلامصطفى محمد الوت 2 | 58 | 82 | 89 | 73 | a | mm‏ 
9 | 2204| رحمةايادخالد عقر 0 | 5 | 5 | 34 | 2 | o | ww‏ 
10 | 3021922009005 | رمل احمد عبدالرحمنمصود _____| 32 | 33 | 20 | 33 

_ 11 | 2021923009006 | رناد عبد الحي ابراهيم البدر am | mm | 72 | 85 | # | 8f‏ 
2 22060007 | شهدايد خالد عفر | 85 | 7 | 79 | 720 | mm | mm‏ 
| 23060006 | طبه اهمد حزم عد 0 | 39 | 3 | 39 | a‏ 
14 | 22060008 | فاطمة عبد الناصر صلاج الدين حقظ_ | 59 | 83 | 70 | 40 | س | 0 
5 | 9209010 | منه عماد مطقوظ علي | 560 | 29 | 4 | 7 | سمل ol‏ 
























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


